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Die Normals an der Grenzcurve fallt aber hier mit clem Radius r zusammen, und es ist fiir r = c
d log QI ei __ c —n cos (a- — frj  i  c — n cos (» — #1) __ i_ _
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Es ist also nach (3) und (4) an der Peripherie des gegebenen Kreises
^=0;
or
Dieser Kreis ist also Stromlinie, und kann als Grenze einer Platte betrachtet werden.
Nehmen wir z. B. im Inneren des Kreises zwci Elektroden an, so haben wir zwei Kreuzungspunkte. Diese miissen auf der Kreisperipherie liegen. Denn der Differentialquotient dcp/dft kann nicht auf der ganzen Kreisperipherie einerlei Zeichen haben, weil sonst cp keine eindeutige Function sein konnte. Es muss also dcp/d& auf der Kreisperipherie zweimal clurch Null gehen. Die Fig. 68 zeigt den ungefahren Verlauf der Niveau- und Stromlinien.
§. 172. Stromung in Rohrenflachen.
Das Princip, das wir oben angedeutet haben, nach dem man unter Umstanden unendlich viele Elektroden in einer unbegrenzten Platte annimmt, um die Stromung in einer endlichen Platte zu bestimmen, dient uns unter anderem dazu, um die Stromung in •einem unendlichen, von zwei parallelen Geraden begrenzten Streifen zu bestimmen. Wir legen die x-Axe in die eine be-grenzende Gerade und setzen zur Vereinfachung der Formeln die Breite der Platte = n.
Wir wollen zunachst nur eine Elektrode e im Endlichen an-uehmen, weil sich aus diesem Falle der allgemeine leiclit durch Superposition ableiten lasst. Sincl a, b die Coordinate!! von c, so muss & <: it sein und wir setzen:
(!)                        a = x -}- yi)       c = a -|- &»'•
Wenn nur eine Elektrode im Endlichen vorhanden ist, so muss eine zweite im Unendlichen liegen, und es ist nicht gleich--stanten Factors convergent gornacht wordon kiinnon.
